STANISLAW KRZYZYK 


zolnierz wojsk papieskich z r. 1660, ozdobiony medalem sw. Piotra, 


żołnierz wojsk austr., ozdobiony medalem wojennym, 


przeżywszy lat 57, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 


mentami, zasnął w Panu dnia 1 Lipca 1894 roku. 


W ciężkim smutku pozostałe żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Wtorek dnia 3 b. m. o godzinie 5 popoł. 
z Zakładu Klinicznego wprost na cmentarz. 


Xonces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czelónkwiui drukarni Zwiazkewe) w krakowie. 


